1. Gerade noch mal gut gegangen 


Rainer merkte allmählich, wie sein Bauch anfing zu schmerzen, da das verdaute Essen bald seinen 
Körper verlassen würde. Er rannte ins WC in seinem Haus, doch das gesamte Klopapier war 
aufgebraucht. Panisch sah er sich um, da er das Gefühl hatte, dass der Kot bald aus seinem Anus 
gleiten würde. Der Mann rannte hektisch in die Küche und wurde fündig. Eine Scheibe Pferdesalami 
lag auf einem Teller, also schnappte er sie sich und flitzte auf die Toilette. Rainer nahm Platz auf der 
Kloschüssel und ließ seine Exkremente in die Toilette fallen. Sein Anus wurde dabei weit, so massig 
war seine Ausscheidung. Im Anschluss rieb er die Scheibe Salami an seinem After, bis er sauber war 
und steckte sich die Scheibe in den Mund. Er kaute auf ihr, bis sie zerkleinert war und schluckte sie 
anschließend hinab. 


